De: 

Enviado el: 


Asunto: 


Miguel Terrazas Mamani 

lunes, 23 de diciembre de 2019 19:05 

Karla Rodriguez Urioste 

Carlos A. Ortega Molina; Cristian Gonzalez Morales; Alexis Segura L.; Bruno Boggioni 
Rivera; Christopher Sanchez Salgado 

PMG, Plan Piloto de Implementacion de la Politica de Genera del Gore. 


Estimados, informo avance a la fecha Plan Piloto de Implementacion de la Politica de Genera del Gore. 
Lo indicadores en rojo, son informes que necesitan urgencia para su V°B° y su resolucion. 



Infraestructura 
acondicionada para 
personas con 
capacidades 
diferentes 


Infraestructura 
acondicionada 
adecuada para 
fuerza laboral mixta 


Mejoramiento de 
los espacios 
laborales con 
enfoque de genera. 


. Medios de verificacidn 


Banos con manillas l) Qrden de Compra de manillas 
de seguridad 2) Copia de la factura de pago manillas 
cercanos a los wc. informe de la implementacion de la 
Instaladas en tres actividad con fotografias de la situacion de 
barios mixtos antes y despues de la instalacion 


Control 


Inspector 

Tecnico 



Barios con gancho 
para colgar, 
instaladas en los 
tres barios mixtos 


Definir e identificar 
3 barios mixtos 


Habiiitar la sala de 
conductores para 
que ademas 
sirva como sala de 
lactancia. 


1) Orden de Compra de ganchos_ 


2) Copia de la factura de pago ganchos 


3) Informe de la implementacion de la 
actividad con fotografias de la situacion de 
antes y despues de la instalacion 


1) Resolucion que aprueba la ubicacion de 
los 3 banos mixtos 


2) Instalacion de letreros con texto "banos 
mixtos", en las puertas de los tres banos. 


3) Informe con la implementacion de la 
actividad con fotografias de la situacion de 
antes y despues de la Instalacion. 


1} Memorandum dirigldo a la encargada del 
indicador de genera, con la evaluacion de la 
situacion actual y la propuesta para 
habiiitar dicha oficina para lactancia 


Unidad de 

Servicios 

Generates 



Falta 

inStalarlos 


La sala podra ser 12) Tramitaeidn de las compras 



Unidad de 

Servicios 

Generales 


Unidad de 

Servicios 

Generales 












































* 



utilizada por 

correspondientes. 






mujeres 
funcionarias del 
Servicio, como de 
clientas usuarias o 

3)Tramitaci6n, si corresponde, de las 

Ok 


• 



transformaciones fisicas de la sala 






4) Instructive (Resolution , Circular, o 
memorandum, del Jefe de administration y 
finanzas, o del Jefe del departamento de 
Gestion y Desarrollo de las Personas, con 
los criterios para el uso de la sala de 
amamantamiento cuando no sea utilizada 
para esos fines. 

Pend. 





beneficiarias. 

Enviado a 

revision 

con fecha 
05/12/19 






5) Copia de la factura de pago de los activos 

Pend. 






adquiridos para sala de amamantamiento, 
si corresponde. 







6) Informe con la implementation de la 
actividad con fotografias de la situation de 
antes y despues de la instalacion. 

Solicita 

Ayuda 






avance 70% 



Procedimiento 


Informe anual de la 

l)lnforme con propuestas 

Pend. 

Alexis 
Segura L. 

4 

de conciliation de la 
vida laboral, familiar 
y personal 

15 

aplicacion y 
propuestas de 
mejoramiento 


Enviado a 

Revision 

23/12/19 


atencion a lo observado. 


Saludo atentamente 



Miguel Angel Terrazas Mamani 





Profesional ITO- Diplade 
ingeniero Mecinlco 

Gobiemo Regional de Arica y Parinacota 
Avda. Gral Velasquez 1775, Arica +56 582207389 

migu€l.terrazas@gorearicayparinacota.gov.d 


Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informacion privilegiada o confidential y es para uso exciusivo de la 

« ,ona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilization, divulgation y/o copia sin autorizacion puede 
r prohibida en virtud de la legislation vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y 
eda a su destruction. 


2 































